S. | P. 


Z SINICKICH MIROSŁAWA 


CHACHUZ 


INZYNIER MECHANIK 


przezywszy lat 30, zmarla tragicznie 4 marca 1968 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w czwartek dnia 7 bm. o godzinie 14, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 


smutku: 


MĄŻ, RODZICE, BRAT I RODZINA. 
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